72                  PHARES ET APPAREILS D'ECLAIRAGE,

des depenses bien entendues, puisque, si.on ne les faisait pas, une
grande par tie de 1'huile consomrnee et de la lumiere produite le serait
en pure perte; et que, si Ton compare ces defenses a la consommation
d'huile, on trouve qu'elles augmentent les avantages qu'elle procurait
avec les reflecteurs de Bordier-Marcet, dans une bien plus grande
proportion qu'elles n'augmentent la defense totale.

11.   On pourra faire encore une autre objection au parti econo-
mique que je propose, de donner un re"fiecteur a chaque bee : c'est
qu'ilaugmentebeaiicoupla charge de 1'axe ,de rotation, qu'une horloge
doit faire to urner. Lephare de Gordouan ne cdntient que douze grands
reflecteurs de 3 a pouces d'ouverture, et leur poids cependant fatigue
beaucoup I'^cliappement de fhorloge et y occasionne de fre"quentes
degradations, m'a dit M. Wagner.

12.   Je ferai remarquer d'abord que ces iniroirs paraboliques, les
premiers, je crois, qui aient 6te faits dans d'aussi grandes dimensions,
sont beaucoup plus e"pais et plus pesants que ceux que fabriquent a
present M. Lenoir fils, et surtout M. Bordier-Marcet, qui a deja beau-
coup all^gd les siens, d'apres la demandede la Commission. J'ajouterai
que la fabrication de reflecteurs en feuilles de cuivre plaque\ qu'entre-
prend M. Gambey, a 1'instar des Anglais, nous promet des appareils-
infmiment plus lagers.

D'ailleurs il est aise de faire tourner des masses considerables sans
inconvenient pour le mouvenient de 1'horloge, lorsqu'on divise le mo-
teur en deux poids, dorit 1'un, tres-petit, fait marcher 1'horloge, et
I'autre, beaucoup plus gros, fait tourner Farbre qui porte le&4"e~flecteurs,
comme 1'a tres-ingenieusement execute M. Wagner. II m'a assur4 que
sa machine pourrait etre appliqu^e avec succes & I'appareil de Gor-
douan et meme a des masses beaucoup plus pesantes encore,. .....ihaussement ou elargissement de
